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BUX ADAPTER BRACKETS AND MOUNTING KITS 


ALPHABETICAL LISTING OF PORTABLE ELECTRIC AND PNEUMATIC DRILLS 
WITH BUX APPLICATION AND KIT NUMBER 


BUX APPLICATION AND KIT NUMBER 


=t Form No. 9037A-R1 


BUX APPLICATION AND KIT NUMBER 


L2, L2RP L3, L3RP 


566 
566 


561 


566 
566 


565 


565 
567 


561 


533 
534 


ВХ апд 
ВХКР 


566 
565 


565 
967 


561 


533 
534 


NOTE: Series 2 drills equipped with side throttle handie and feed screw, 
grip bandle or suspension ring. Brackets fer drills with pistol grip 


DRILL BX and DRILL 
SIZE MODEL LI L2% L2RP L3,L3RP ВХР SIZE MODEL и 
BLACK & DECKER СТЕСО * 

1/4 е 4142 4142 Е. 9/16 1018, 1016, 1010, 
1/4 457, 460, 345 .............. 4148 4148 Е 10188, 101СА, 10108 ...... 566 
Е елени 4151 4051 с. 7/8 1ША,101АК................... 
5/16 360, 387 .................. 4142 412 Е 29/32 1028, 102С, 1026-3, 
3/8 490 643 .................. 4142 412 Ия 10288, 102СА, 102С8:3..... ... 
о суыклы ыле 503 503 503 1 102A-3, 102B-3 
e е акырын 503 503 503 102АВ-3, 10288-3............. 
1/2 38, U-20, U-21 .............. 561 561 561 1% 103А, 1038, 1ОЗАВ, 1038811 
И TTO 562 562 562 ү. 
1/2 аи e 586 586 586 p 
58 0490238 562 562 562 562 
5/8 76 ре p 586 586 386 586 CRAFTSMAN 
3 /4 бй с; ае 586 586 {| 2- BH аа 561 
14. 494, 557 eee aa. 563 591 CUMMINS-JOHN OSTER 
В 230 oa. 571 
1/2 202, 220, 225, 244...) 57] 
1/2 333, 334, 335, 336, 337 592 
СНІСАСО -РМЕОМАТІС * INGERSOLL- RAND * 
1/4 845-1900, 846-1900 ......... 4140 4140 ... т 
5/16 8651300, 8661300 ......... 440 ш ш. з лы ы ч 
3/8 ү И блаа Бе 4140 о 559 ть 9/16 2X, 22), 2XK, 22K AA 531 
ое намве и 9/16 2), 2К, (бее пойе) ........... 575 
3/8 901-900 .................... 504 504 557 и 778 ЗМ (See note) 
1/2 881- 1 оон 59 559 559 ° 7/8 2XM, 22M, 22N, 22P E 
1/2 921-450, 935-550 ............ 504 504 557 о 7/8 ЗН, 33H, 3), 33) Ое 
9/16 СР-315- УП) 500, В-750, В-500.. 560 560 560 ... 7 35А 335н'35), 395.34.334. 
5/8 945- 550, 955. 450 реа Ө ө лөө ө. өлө ә 504 504 И зо. Па ЗК, 33SK, 3SM, 33SM, 
3/4 961- 300, 965- 450 ооо офо ооо ө ө ө 540 28 540 3M4, 33M4, 3K4, 33K4 
7/8 71- 375 оао сеза 540 258 540 14 4), 44], 4$], 445), 4K, 44K, 
7/8 CP- Е В-350-2 ооосооооео э ө ө о 560 а Е 4$, 445$К, AL, 441, ASL, 444 . 
29/32 6Р<-3277002, 5002 (&М)........ 548 548 2 5,55Ь5К5К................ 
1 сугы ыска кайа лк ры 558 540 
| 3,503, АДЕ 77 Ө iM 
11/8 cp EA а. о Кя 554 И or breast plate not available. 
l 490- 250, 490-205 ана 554 554 
4 IILS ae ian EER DEA EE aa 
1% 90-355........................ 556 556 KELLER * 
1% СР-327-425-3, 425-4, 
250-3, 250-4, (ВМ) ......... ... 548 548 1/4 0&8$....................... 576 
1% 490-165....................... 554 554 1/4 0080-18, 0080-12 Е 
10 90-290 ..................... ... 556 556 (With offset handle) ...... 4146 
134 90-240 ее 556 556 5/16 RD-18, RD-12 ш 
2 90-220, 90-200, 90-155 .......... 556 556 ИО offset һапдїе) ...... 4146 
2  (Р.350- 450 3, 150 4, 5/16 0Ё........................ 
275-3, 9754, (КМ) ......... ... 550 550 3/8 ORSI ое 576 
2 0р-3500- К 3, 400-4, 7/16  ORS2 ааа 576 
310-3, 310-4, (М) ............ 552 552 1/29 WR IVER 576 
2%  CP-350-200-3, 200-4, (RM)... ... 550 550 9/16 о, 576 
2% 0Р-3500-200-3,200-4,(ВМ)....... 552 552 5/8 089-3, 1М8А2............... 576 
(RM)=Plus Reversing Models FHS. INORI: vereri aera ka лыты ча 
NOTE: CP-326 Series Mount same as CP-327 29/32 2V, 2VR, 2VH, 
ҮН. 2ү$1, 20881 ........ ... 
1 3%, 3У8, ЗҮН, ЗҰНВ............. 
и 252, 20589, 2153, 
2183, 3У51, ЗУЅКІ........ ... 
1 3052 3ҮЅК2 3153, 3Ү5А3.... ... 
СІМСІММАТІ MALL 
Оо е 541 541 541 те 1/4 1457, 1451$ ............... 4146 
1/2 UD, UH, UO 541 541 541 е о ыы 4147 
5/8 UE UED а 541 541 541 на ее > 4142 
A Е а аа и 541 541 541 5/8 586 И 506 
178 ПИ ен ен 541 541 541 ОИ Е 
рео е. е 542 542 О и ее 
Ia а 542 547 1% SOA 
| FOR INDIVIDUAL PARTS PRICES AND KIT PRICES SEE YOUR PARTS PRICE LIST 
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506 
506 
506 
537 


576 
577 
577 


577 
577 


506 
537 


BUX ADAPTER BRACKETS AND MOUNTING KITS 


ALPHABETICAL LISTING OF PORTABLE ELECTRIC AND PNEUMATIC DRILLS 
WITH BUX APPLICATION AND KIT NUMBER 


As — BUX APPLICATION AND KIT NUMBER BUX APPLICATION AND KIT NUMBER 
| DRILL BX and DRILL BX and 
MILLERS FALLS SKIL 
1/4 220, 225, 230, 235 .......... 4148 4148 Е 1/4 45, 47, 75, 161 ............ 441 411 
5/16 240, 945 .................. 4148 4148 = 1/4 241, 242, 243, 244 4150 4150 
Жы 3/8 250, 255 .................. 4148 414$ ЧИ 5/16 250, 253 .................. 4150 4150 
3/8. о 543 543 543 3/8 260 4150 4150 
Р к есы рор: 543 543 543 3/8 78, 209 пин 4141 4141 
1/2 712,3012Р................. 541 541 541 и ре 570 570 585 
5/8 6588, 3058 ................. 541 541 541 ий ДР ОЩЕ едро ри аве ал 570 570 585 
314 TAE ааа 541 541 541 ОС ВВ даа с, 571 571 571 
т. . ВА уу... г 541 541 Ооа 561 561 561 
СЕ лом 562 562 
5/8 571,572,2101,2103........ 562 562 562 
3/4 5З, ние та 362 362 363 
MILWAUKEE ы ыт, 
3/4 103,123,43,332............. 572 572 572 
1/4 3B, 4B, 5B, 7B, 250 ......... 4141 411 Е ТО 2163449 оран въ таа 7 572 591 
1/4 $114, HS114, $214, 14-0 ....4143 4143 М 
5/16 $256...................... 4143 413 
Е В а 4141 41 
3/8 [B ое о 4143 4143 
3/8 238, 86238 ан 
1/2 ВЕ, ЫП, 8900, 100... 4083 {143 z STANLEY 
1/2 012 нн 1/4 232,233, 234,235.......... 4141 4141 
Е ГОИ И аы 588 588 588 1/4 164 166, 168, 169, 
5/8 D582, B58RC, B58R2 ........ 562 562 568 394, 325, 08 49 ....... 4140 40 
3/4 ЕЗ4, Вр R3, B78RC n т Б? 5/16 160, 161, 334, 335 ......... 4140 4740 
B34R2, B34 BRG не 3/8 163, 165, 338, 339, 383 .... 4140 4140 
7/8 К7ёЗ, К7830, В78®2, В7883..... 562 568 562 3/8 237 238 лан 4141 4111 о, 
1 М- 103 РЕИС “аз 568 562 1/2 123, 126, 127 А 4140 4140 е 
1/2 121122,124............... 538 538 538 
И hizb, р 380 580 580 ; 
A O 38 
-` PORTER-CABLE 3/4 345R ос 518 538 538 
ПЕ ВК. 4149 49... оаа о o F 
1/2 Об ае 571 571 571 1% а | | i 590 589 
... ... ... алое рала 538 538 
ROTOR * 
3/8  E20-M859 (See note) ........ 4140 410 Е э: 
ов БМ ЕРМЕ ка да Ке THOR * 
ВВ ПО ............... у, А 
9/16 Е42-М840, Е42-М841 ......... 974 974 974 т үз Е м ED7 ...... 4144 4144 
29/32 Е72-М9050, Ё72-М9051.......... да: 573 573 1/4 \П2Е |ЩЛЗЕ ОЦЕ .......... 4145 4145 с; 
1 Е73-М9050, Е73-М9951, T Е a 
Е833-М9072, Е833-М9073 ... ... 973 973 5/16 ЕЛ, Еб ................... 4140 4140 а. 
=. 1⁄4 Е730-М9052, Е730-М9053, 3/8 ЕР, ЕЗ, ЕЛ, ЕЈ8 .......... 4140 4140 а 
Е74-М9052, Е74-М9053, 1/2 Е J9 513 513 513 
Е834-М9072, Е834-М9073 ... ... ... 573 573 И Б E] 581 581 
ава А э. э с. [19 ОРДИ льаь 526 526 526 
КОТЕ: When “dimpling” drill handie for point of top adjusting stud in Kit 9/16 UDB оао ан 526 526 526 
| 4140, care should be taken to prevent breaking through wall of | 9/16 253X, 353X, 353Y 
Жы. oil reservoir. A slight indentation is sufficient to гесеме ропе об | с 8 ШШ T Models) ......... а г и 
stud. 58 ШЕ ааа 504 524 524 
) 5/8 в еси 581 зе! 581 
SIOUX ЗА. EN аа ри ааа 582 582 582 
5/6 1519...................... 59 5) 569 er Е ЗА и. 
3/8 1017]...................... 569 569 569 ... 78 USO O O O O ИА 524 524 563 
З ДЕ анаа наа 4143 4143 аи an ТСЕ: ТОЕ ОИ ЕОНИ 582 582 582 
ТД" ӨӨ И 4143 4143 б за 7/8 2531 3531, 3541, 
1/2 ооо 569 569 569 а (Pius Вем. Моде!) ......... ... 535 535 535 
—ч А ЧОБ ез ее 511 511 511 де 7/8 362Н2, 36252, 
5/8 1560} еа нсана 511 511 511 511 (Plus Rev. Моде[) ........ ... 533 533 533 
3/4 DS aeea ih 511 511 511 1 362Н3, 3623, 362Х4, 
1 TE E TAE E ENES KAR 511 511 (Plus Rev. Мо@е!$)............ 533 533 


FOR INDIVIDUAL PARTS PRICES AND KIT PRICES SEE YOUR PARTS PRICE LIST 
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` DRILL 
SIZE MODEL L1 L2, L2RP L3, L3RP 
THOR * (cont'd) 
1 ОРА ШЕ е уена не 524 563 
| аа съл 582 582 
1% 363Х3, 363Х4, 363Ү3, 36314. 
36323, 36374, 36313, 36314 
(РІиѕ Кем. Моде[$) ......... ... 533 533 
1% Е Жыш 525 525 
U. S. ELECTRIC 
1/4 1H4, 1L4, 1M4, 14AU, 14RG .. 4142 4142 
1/4 ПОС ооо 4146 4146 
5/16 9160. ао 4145 4145 
5/16 516Н)0 .................... 4146 4146 пи 
3/8 - 3898р ..................... 4146 4146 ра 
378:. ЗВО. 2. ое ива 544 544 546 
1/2 12Н0, 12$Р ................ 544 544 546 
1/2 Да оста обли ааа 561 561 561 


BUX ADAPTER BRACKETS AND MOUNTING KITS 


-A 


ALPHABETICAL LISTING OF PORTABLE ELECTRIC AND PNEUMATIC DRILLS 
WITH BUX APPLICATION AND KIT NUMBER 


BUX APPLICATION AND KIT NUMBER 


BX and 
BXRP 


DRILL 
SIZE MODEL 
U. S. ELECTRIC (сопа) 


5/8 58Н0, 5850 ................ 

ЗИ Носът 
В СНО оен арна: 

1 ООО е аа вез, 90 

VAN DORN 

12. РЕВ а авео 

1/8. РЕВ: оное ча 
WOLF 

YZ WDIG о я 


5/8 М05, М05С ................ .. 
3/4 М06, М06С ................ .. 
1 NW8 рте 


14: ММО ео Вател Есе 


(2, 12 ВР 


544 
044 


503 
563 


593 
593 
593 


L3, L3RP 


546 
546 
546 
546 


BUX APPLICATION AND KIT NUMBER 


BXand 
BXRP 


544 
544 
544 


594 
594 


*A solenoid valve, Bux Part No. 1192, is available on order when air drills are mounted to insure automatic shut-off of air supply to drill if an elec- 
trical power failure de-energizes the electromagnet. Valve ports accomodate 1” pipe fittings. Specify 120V or 220V when ordering. 


BUX KIT 
NUMBER 


503 


TOP 


BRACKET 


TB-14 
TB-14 
TB-14 
TB-14 


TB-14 
TB-14 
TB-14 
ТВ-14 
ТВ-14 
TB-4 

TB-16 
TB-16 
TB-16 
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NUMERICAL LISTING ỌF BUX DRILL MOUNTING KITS 
WITH RELATED INDIVIDUAL BRACKET PART NUMBERS 


INDIVIDUAL BRACKET PART NUMBER 


INDIVIDUAL BRACKET PART NUMBER 


ADAPTOR PIPE LOWER BUX KIT TOP ADAPTOR 
BRACKET COLLET BRACKET BRACKET } NUMBER BRACKET BRACKET 
АВ-1 РВ-6 567 ТВ-16 АВ-20 
АВ-13 РВ-31. 568 ТВ-14 АВ-33 
РВ-8 569 ТВ-14 АВ-8 
АВ-9, АВ-10 РВ-6 570 4135 
АВ-33 571 4135 
АВ-4 РВ-7 572 ТВ-14 
АВ-7, АВ-8 РВ-13 973 ТВ-16 АВ-24 
АВ-11 PB-13L 574 ТВ-14 АВ-37 
АВ-28 РВ-2 575 ТВ-14 АВ-38 
РВ-1 576 ТВ-14 АВ-12 
АВ-5, АВ-6 РВ-5 577 ТВ-16 АВ-36, АВ-39 
PB-3L 579 TB-14 AB-13, AB-31 
АВ-34 РВ-9 980 ТВ-14 АВ-41 
PB-5L 581 ТВ-14 АВ-4 
АВ-22 РВ-4 582 ТВ-14 АВ-40 
АВ-49 PB-3L 583 TB-14 
AB-49 PB-13L 589 41 
АВ-13, АВ-31 PB-3L 586 TB-16 AB-44, AB-45 
АВ-3 PB-3L 587 TB-1 АВ-33 
АВ-3 РВ-13 588 ТВ-14 АВ-47 
АВ-17 PB-3L 589 $М-3 $М-2Х 
АВ-16 РВ-ЗЕ 590 SM-3 SM2Y 
AB-16 PB-13 591 SM-3 
АВ-35 РВ-14 992 SM-3W AB-50 
AB-29, AB-33 PB-3L ? 593 TB-14 AB-51 
АВ-32, АВ-33 РВ-41. 594 SM-3W SM-2W 
AB-29 PB-4L 4140 4135 
AB-11, AB-31 PB-3L 4141 4135 
AB-3, AB-31 PB-4L 4142 4135 
AB-13 PB-13 4143 4135 
АВ-13, АВ-31 РВ-13 4144 4135 
АВ-13 PB-5L 4145 4135 
AB-19 PB-5L 4146 4135 
PB-6 4147 4135 
PB-3L 4148 4135 
АВ-7 PB-3L 4149 4135 
AB-30 PB-3L 4150 413 
АВ-2 PB-5L 4151 4135 АВ-46 


FOR INDIVIDUAL PARTS PRICES AND KIT PRICES SEE YOUR PARTS PRICE LIST 
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COLLET 


PIPE 
BRACKET 


PB-3L 
PB-13 
PB-6 

PB-11 
PB-5L 
PB-4L 


LOWER 
BRACKET 


STN 


